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SDCS  EVENT  REPORT  NO.  74 


Hawaiian  Islands,  29  November  1975 


Using  SDCS  stations  and 
tudes  become 

Origin  Time 

13:35:30.8 

All  SDCS  stations  were 


LASA,  the  epicenter  location  and 


Lat.  Long.  mb  Ms 

18. 7N  156. 2W  5.8  5.2 

operational  during  this  period. 


magni- 


Short-period  signals  associated  with  this  event  were 
all  SDCS  stations  and  LASA.  NORSAR  did  not  report  a 
for  this  event.  Horizontal  SP  channels  at  all  SDCS 

rotated . 


recorded  at 
"P"  arrival 
stations  were 


Long-period  signals  wore  recorded  at  all  SDCS  stations.  Ilorl" 
zontal  LP  channels  at  all  SDCS  stations  were  rotated  Polarity  of 
the  L 1 radial  channel  at  RK-ON  is  uncertain.  ALPA  and  NORSAR  long 
period  data  were  not  recoverable.  LASA  long-period  data  were  no 
included  because  of  complicated  recovery  procedures. 


Scaling  factors  or.  plots  are  millimicrons  at  1 
for  instrument  response)  with  the  exception  of 
period  plot.  LASA  SP  scaling  factors  are  mill 


Hz  (not  corrected 
the  LASA  short- 
imicrons  per  inch. 
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STATION  DESCRIPTION 
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hypocenter  determination 


input  fob  event 
13:36:04.0  19.999N 


STA.  ABBIVAL 

WH2YK  13  43  43.8 

IAC  13  44  22.5 

BK-CN  13  45  26.6 

C ESC  13  45  04.0 

FN-NV  13  46  34.1 

HN-HE  13  47  17.3 


29  NOV  75 
155.000W  OKM. 

RESIDUALS 

DIST. 

AZ. 

CALC 

REST 

REST 

REST 

-0.0 

-0.1 

44.6 

14.7 

0.7 

0.7 

49.4 

44.0 

-C.9 

-C.9 

58.4 

41 . 3 

-0. 5 

-0.6 

63.9 

58.9 

0.3 

0.4 

0.3 

68.4 

55.2 

0.5 

75.  6 

45.8 

67  HERRIN  TRAVEL  TIME  TABLES 


ORIGIN 

NO  CONVERGENCE 
12:35:13.6 
13:35:30. 6 


LAT.  LONG. 

CN  CALC  BON 
18.445N  156.423« 
16.718N  156.249W 


DEPTH  |KM) 

-58.  CAIC 
0.  BEST 


SDV  IT  STA 

0.6  16  6 
0.6  3 6 


CALC 
0 . 1 

0 . 5 

0 C.  0 0 

0 0.  c o 

0 . 0 

c . o 

CHI2  COVERAGE  ELLIPSE; 
MAJOR  201. 5KM.  MINCE 


REST 
0 . 1 

0 . 5 

0 0.  0 0 

0 0.  o o 

0 . o 

0 . o 


95 


PEB  CENT  CCNF 
62.1KH.  AZ= 


..LEVEL,  SDV= 
52  ARE  A = 


1.02 

39325  SQ.KM. 


PEST 


3< 


1 


DATA  SUMMARY 

INFOT  FOF  EVENT  29  NOV  75 
12:26:04.0  19.999N  155.000W  OKH. 


ARRIVAL  MAGNITUDE 


STA, 

PHASE 

.21  BE 

IN§2. 

..PER  _ 

BB 

MS  DIR 

DIST 

WH2YK 

EP 

13 

43 

43.8 

SFZ 

1.3 

96. 

5.30 

44.6 

WH2YK 

LC 

13 

54 

56.0 

LPT 

19.0 

657. 

HH2YK 

LB 

13 

57 

15.0 

LPZ 

22.0 

367. 

5.33 

44.6 

LAC  H 

EP 

13 

44 

22.5 

SAE 

1.8 

1762. 

6.70 

49.4 

FK-CN 

EJ.' 

13 

45 

26.6 

SFZ 

1.2 

182. 

5.76 

£8.4 

EK-CN 

LC 

14 

02 

56.0 

LFT 

19.0 

231. 

RK-CN 

LR 

14 

05 

23.0 

LPZ 

23.0 

169. 

5.11 

58.4 

CF5C 

EP 

13 

46 

04.0 

SPZ 

1.2 

402. 

6.29 

63.9 

CFSC 

LC 

14 

05 

53.0 

LPT 

18.0 

449. 

CESC 

LB 

14 

10 

11.0 

LPZ 

19.0 

112. 

4.97 

63.9 

FN-WV 

EP 

13 

46 

24.1 

SFZ 

1.1 

126. 

5.01 

68.4 

FN-HV 

T.C 

14 

09 

04.0 

LFT 

14.0 

862. 

FN-SV 

LR 

14 

10 

00.0 

LFR 

17.0 

221. 

5.30 

68.4 

HN-ME 

EP 

13 

47 

17.3 

SPZ 

1.4 

29  6. 

6.03 

75.6 

HN-ME 

LC 

14 

12 

03.0 

LFT 

18.0 

557. 

HN-ME 

LB 

14 

17 

06.0 

LPZ 

20. 0 

223. 

5.35 

75.6 

ORIGIN  I AT . LONG.  DEPTH  (KB)  MAG  SDV  STA  LPMAG  LPSDV  LPST A 

13:35:30.8  18.718N  156.249W  0.  BEST  5.84  0.37  5 5.21  0.2  5 

LAC  NOT  USED  IN  REST  RON  SP  AVG.  HAG. 

LAO  NOT  USED  IN  RESTRAINED  SP  AVERAGE  MAGNITUDE  CALCULATION 
BECAUSE  ITS  MAGNITUDE  EXCEEDS  THE  SDV  PARAMETERS  OF  THE 
HYPOCENTLR  PROGRAM. 
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134400 


29  N9V  75 


10  SEC 


FN-WV  29  NOV  75 


10  SEC  l3-47:00 
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